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| ; ( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) Y. 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch: ` Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 






Vitreo-Retinal Consultant |. 
5 H 


Signature : | 






` P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA — P.O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 /8152529 Tel. : +966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. : +966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. ; +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com — www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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(Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch: ` -~ Al-Khobar Branch: ` Al-Madina Branch : — Abha Branch i Hail Branch : ` Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, AI Khobar 31952- KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA _ Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha - KSA - Hail- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 /864 3587 Tel, : +966-14-815 4244 /815 2529 Tel, : +966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 — Tel. :+966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax ` +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. ; +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com — www.amicogroup.com | Fog 
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2 8521 [47 SERVICE REPORT = Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


MAINTENAN 
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( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : ` Al-Madina Branch: Abha Branch : Hail Branch: —Qassim Branch: 
P.0.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA. P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha -KSA — Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : *966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 /815 2529 Tel. : +966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax, : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax, : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com  www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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| ( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) | PD 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : _ Al-Madina Branch: ` Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 


P.O.Box 3871 Jeddah 21481 - KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952- KSA — P.O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : *966-11-4800407 Tel. : +966-13-864-2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 /815 2529 Tel. :+966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. : +966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax, : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa(Qamicogroup.com www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink: Engineer Green: Accountant 
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MAINTENANCE 28523 147 SERVICE REPORT Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 


postal iie: Dr. Soliman SES — 
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| ( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) | | Å | 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-MadinaBranch: ` Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 


— P.0.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA — P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, AI Khobar 31952 - KSA P. 0. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha -KSA — Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149 /665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. ; +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. : +966-14-815 4244 /815 2529 Tel. : +966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 — Fax. : +966-13-899 4033 Fax. ; +966-14-815 4742 Fax, : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : 3966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 _ E-Mail : ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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Need Follow-up Yes No [1] | | $ Ua ado Stamp : 
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| | ( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) y | 
Head Office: Jeddah : - Riyadh Branch: ` Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch: © Qassim Branch: 










Dr. Khaled AG. Shalaby 


Vitreo-Retinal Consultant 
ID. (5332 






Signature : 





P.0.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA — P. 0. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha-KSA Hail- KSA ` Qassim -Buraidah-KSA ` 
Tel.: +966-12-660 1149 / 665 5766 — Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 /864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 /8152529 — Tel. :+966-17-228 8790 Tel. : +966-16-558-6266 Tel. ; +966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. 1+966-14-815 4742. Fax. : +966-17-228 8791 Fax, : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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2 8 5 Set 147 SERVICE REPORT Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 
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Need Follow-up Yes No [A 


Enclosed (EN 


[Ewa NISO | 


( Hotline 9 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : - Al-Khobar Branch : __Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.0.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA! P.O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha -KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 

Tel : +966-12-660 1149 / 6655766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911/ 8643587 Tel. :+966-14-815 4244 /815 2529 Tel, : +966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. : +966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. ; *966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 ` Fax. : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 





ee S _ Customer de 
| o 89 2 J I 17 | SERVICE REPORT Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 
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Dr. Khaled AG. Shalaby 
Vitreo-Retinal Consultant 
DR (5332: 
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tee -( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426) i 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : / Al-Madina Branch: ` Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 


P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA - P. O. Box 30047, AI Khobar 31952 - KSA- P. O. Box 2870 Madina - KSA . Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA - Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/665 5766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. :+966-13-8642911/8643587 Tel, :+966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : +966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. : +966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. :+966-14-8154742 — Fax. :+966-17-228 8791 Fax. :+966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 


KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com  www.amicogroup.com 
: Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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| | 2 8528 117 SERVICE REPORT Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 
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| PN O ( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) | 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch: ` -— Al-Madina Branch : Abha Branch : | Hail Branch : . Qassim Branch : 


E | d 
P.0.Box 3871 Jeddah 21481-KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PO Bo 30047, Al Khobar 31952 - KSA’ - P. 0. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha- KSA — Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel: +966-12-660 1149/665 5766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. : +966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : +966-17-228 8790 Tel. : +966-16-558-6266 Tel. : +966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 - Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax. :+966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com _ www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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30/99 147 SERVICE REPORT Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 
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Dr. Khaled AG. Shalaby 
Vitreo-Retinal Sa NAD 
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Signature: 





( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 


Head Office: Jeddah : Riyadh Branch; | Al-Khobar Branch : >> Al-Madina Branch : Abha Branch: = Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P.O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, AI Khobar 31952 - KSA P.O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA . Hail- KSA ` Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149 / 665 5766 Tel. : *966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 /8152529 Tel. : +966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. : +966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fak: #966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa(damicogroup.com _ www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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MAINTENANCE ` | 3 8 7 5 6 147 SERVICE REPORT Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 
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( Hotline 9200 - Amico 1 9200-26426 ) 





_ Head Office: Jeddah : - Riyadh Branch: Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : | Abha Branch: Hail Branch : Qassim Branch : 
P.0.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PO Box 30047, AI Khobar 31952 - KSA PO. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha -KSA Hail- KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel. +966-12-660 1149/ 6655766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. : +966-14-815 4244 / 815 2529 Tel. : +966-17-228 8790 Tel. : +966-16-558-6266 Tel. : +966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 ; Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 | E-Mail: ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 


| A GE Se Galles Saal Blues) ll äech ` 
41304 AT SERVICE REPORT | Al Amin Maintenance & Contracting Co. Ltd. 
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— MAINTENANCE : 





Fax: | | 
Address | 3 
y, E ` 2 


ES 


Poe Reeg TS |. 







NVE 
Note : Customer Engineer 
Need Follow-up «Yes NE 
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( Hotline 9200 - Amico / 9200-26426 ) 









- Dr, Khaled AG. Shalaby| 
Å Vitreo-Retinal Consultant | 
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Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : __ Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O.Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952 - KSA. P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha -KSA Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel.: +966-12-660 1149/6655766 Tel. : +966-11- 480 0407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 — Tel.. : +966-14-815 4244/8152529 — Tel. :+966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel. :+966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax. : +966-14-815 4742 Fax. : *966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 E-Mail : ksa@amicogroup.com — www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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( Hotline 9200 < Amico / 9200-26426 ) 











| Khaled AG. Shalaby 


reo-Retinal Consultant 






' Head Office; Jeddah ; Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : Al-Madina Branch : Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch: 
DO Ben 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA PRO Box 30047, Al Khobar 31952 KSA P.O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya - Abha - KSA — Hail - KSA Qassim - Buraidah - KSA 
Tel. +966-12-660 1149 / 665 5766 ‘Tel. : +966-11- 4800407 Tel. : +966-13-864 2911 / 864 3587 Tel. :+966-14-815 4244 /815 2529 Tel. : +966-17-228 8790 Tel. :+966-16-558-6266 Tel, : +966-16-326-3115 
Fax: +966-12-660 1146 Fax. : +966-11- 480 3034 Fax. : +966-13-899 4033 Fax, : +966-14-815 4742 Fax, : +966-17-228 8791 Fax. : +966-16-558-5080 Fax. : +966-16-326-7115 
KINGDOM WIDE 920028289 ; E-Mail : ksa@amicogroup.com www.amicogroup.com 


Orig. : Master file, Blue: Customer, Yellow: Workshop, Pink : Engineer, Green: Accountant 
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Signature | 






e ; ; MW 
Head Office: Jeddah : Riyadh Branch : Al-Khobar Branch : ` Al-Madina Branch: Abha Branch : Hail Branch : Qassim Branch : 
P.O Box 3871 Jeddah 21481 -KSA P. O. Box 55177, Riyadh 11534, KSA P. O. Box 30047, Al Khobar 31952- KSA P. O. Box 2870 Madina - KSA Al Rajhi Center - Khalidiya -Abha -KSA Hail- KSA. - Qassim - Buraidah - KSA 
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